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Wiceprezes Zwiazku Polskich Kas Oszczednosci we Lwowie 


przeżywszy lat 68, po krótkich cierpieniach, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 7-go sierpnia 1931 r. w Krynicy. 


Wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego z kaplicy na ementarzu rakowickim nastąpi w ponie- 
działek dnia 10 b. m. o godzinie 5' po południu, o którym-to smutnym obrzędzie zawiadamia 
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